么警告 


〇 

1必ず実胞 


据付け-巧設-修理時は 

•必ずエアコン専巧のブレーカーを使ラ。 

(他の機器と併用すると、発熱による火災の原因） 

•エアコンの据付け、修理や移動、再設置は、 
自分でしない。 

(感電や乂災などの原因） 

必ずお買い上げの販売店または専門業者に化頼 
してください。 

•据付けや移動、修理は必ずお買い上げの販 
売店または専門業者に依頼してください。 
冷えない、暖ま S ない場合は、を媒ちれが 
原因の一つと考え S れるので、お買い上げ 
の販売店に相談する。 

冷媒追加を伴う修理の場合は、冷媒をれがない 
ことをサービスマンに確認してください。 

G 令媒は安全で、通常はちれませんび、万一室 
内にちれ、フアンヒーターやコン□などの火気 
に触れると、有害な生成物発生の原因） 

•アースや漏電しや断器び設置されていること。 

(感電の原因） 

参可燃性ガスのもれるおそれのある場所に 
設置されていないか確認ずる。 

(万ーガスびをれると、発火の原因） 

• ドレンホースび確実に排水するように 
配管されているか確認ずる。 

(不確実な場合、家財などをめ5す原因） 


Q ご使用時は 

•吸込□や吹出 mi 


•吸込□や吹出□に指や棒などを入れない。 

禁止 （けがの原因） 

•長時間を風を体に直接あてない、をやし適ぎない。 

おやすみのときなど、長時間、冷風を体に直接あ 
てたり、;令やし過ぎたりしない。（体調を崩す原因） 
特におモ様や高齢者にはご注意ください。 

•可燃性のもの（ヘアスプレーや殺虫剤など） 
は本体の近くで使用しない。 

(感電や引火の原因） 

の城なななの孜攻な故苗なな及なな:度议微议なな孜设な及な议なの?さ掛のな欲成な议孜田さ城な從なのななな?ななな及なな^^ 


吸込 □ 

(アルミ部分） 




鑛讚劈げが療鑛も 
蒙蘇などを守るたがに 
お守0< だない. 



0 


G 


\ドレン 
ホース 


吹化 


〇 

必ず実施 


八ま意 


〇 

必ず実施 


お手入れ時は 

•不安定な台に乗5ない。 

(転倒など、けがの原因） 

•ユニットのアルミ宫 B 分に触5ない。 

(手を切る原因） 

•お客様自身で、工具を使った分避掃除や、 
改造、内部の洗ミきはしない。 

(水ちれや破損、故障、発煙、発乂の原因） 

•必ず運転を停止し、ブレーカーを切る。 

(フアンが高速回転しているため、けがの原因） 


きかユニットは 

•ユニットの 

アルミ部分に触 S なし、。 

(手を切る原因） 


パ; 


じニットの近くに、 

他の電気製品や家貞才などを置かない。 

(暖房時はドレンホースから結露水び出て、 
ミち損や故障の原因） 


•ユニットの上に乗ったり、 
物を載せたりしない。 

(ベランダなどの高い場所に；' 
設置の場合、転落の原因） 


•据付台が破損したまま、放置しない。 

(落下につなびり、けがなどの原因） 

•ユニットの周辺に、物を置いたり、 
落ち葉びたま5ないようにずる。 

蚀などび侵入し、故障や発火、発煙の原因） 


































各部のなまえと働き 


^室內ユニット^ 




屋外温度センサー部 

屋外の温度を感知します。 
(背面） 

ドレンホース 

室内ユニットから化た水を 
排出します。 

機種名 

ぶ媒配管、接続電線、 
加湿 ホース 

アース 端子 

内部にありまず。 















































































































































































































































































































































































































































剪;色マルチモニターランプ— 
■運転モードによってランブの色 
が変わります。 

•暖房 . 赤色 

参冷房……緑を 

•うるる加湿*加湿暖房…穫色 
•さらら除湿•除湿ぶ房…黄を 

■付加機能によってもランプの色 
が変わります。 

•空清-換気……白を 
〔ぶ暖房などの運転時は最初の 
2秒間のみ白色が点なしまず。） 


夕の CS ^ 

運転タイ7- 内部クリ-ン 
運転/停止广 T I 


送受信部 

•リモコンからの信号を受けたり、 

リモコンへ信号を送りまず。 
•信号を受けると、受信音と同時に 
虹色マルチモニターランプが点滅 
し、受信を確認できます。 

•運転開始…ピッピッ。 

•設定変更…ピッ户 
•運転停止…ピ ー J 

タイマーランプ(偿） 


{► 22,23ぺ-ジ） 

內部クリーンランプ(緑） 

(►32ぺージ| 


選疆/停止ボタン-^ 

参押ずと運転を開始し、もう一度押すと停止しまず。 

参運転モードは「おまかせ」、風量は「自動」じ設定されます。 ページ1 
♦リモコンがみつからないときなどにご使用ください。 


ご使巧になる前に 7 






















各部のなまえと働き 
























ふたを開けたとき 


チャイルド□ックボタン 


リモコンの操作を制限し、 
お子様が誤って操作するの 
を防ぎます。 し► . が而が 

♦操作巧消は 

チャイルド□ック 

もう一度を2秒間押 
してください。 


受定切換ボタン 


エアコンの動作やリモコン 
の表示などをお好みの設定 
にしまず。 〔► 28,29ページ 1 

♦操作取消は 

10秒間操作をしないでい 
ると通常画面にちどりまず。 



ミぉミお;:おお麵1 

圍圓脚 

IIP 贈え隊齡お jpi/ 獄 ; J! 

JIUlffiialiMiilliiiiilll 


チヤイルト□ソク 


}SSSSgS38gS33S38gSS8S38SS88S3SSS&8SS8SS38SS88S38SS8SS38SS8SS38^ 


巧言！而スキづ41 


時刻タイマー設定ボタン 

時刻で切クイマー*入タイ 
マーを設をしまず。 啊3ぺ-巧 

♦操作取消は 

f 取消1を押してください。 


時計含せボタン 


現在時刻の設定をしまず。 


♦操作取消は 

60秒圍操作をしないでい 
ると通常画面[こもどりまず。 


I 風向-風量ボタン 

風向-風量を調節します。 


[►16,18ぺーシ〕 


ノ\ウスキープボタン 


隹るすばん換気 

外出中などに室内を換気 
します。 

•へや干し運乾 

室内で洗選物を乾かした 
いときに使います。 

♦けつろ防止運転 

室内に結露ができるのを 
抑えまず。 


I►別ぺ-ジ〕 


♦操作取消は 


通消'!を押してください。 



除湿•暖房の最適運転により 
お部屋のしつどを下げてカビ 
の発生を抑えます。 033ペ-ジ] 

♦操作取消は 


もう一度 (カピショッタ を2秒園巧 
して < ださい。 


内部クリーンボタン 


エアコン内部を乾燥させて、 
カビやニオイの発生を抑え 
I ► 32 ページ〕 


まず。 

♦操作取消は 


もう一度 滴 B クトン j を2秒圍巧 
してください。 


快眠ボタン 


室内の温度としつどをコン 
卜□ールして快い目民りとさ 
わやかな目覚めをサポート 
しまず。 〔► 26,27心巧 

♦操作取消は 
(取消〕を巧してください。 


ご使巧になる前に 


9 














































運乾前の準備 


モコン] 


■電池を入れる 

7 ふたの^マークを指で輕く押さえ 
手前に引いて、取り外す。 

2 , 単4おアルカリ乾電地を2本入れる。 

3 ふたをもとどおり閉める。 

♦表示部の文字が点滅しまずので、 

現在時刻を合わせてください。 



1ぺージ 1 

■使いかた 

♦送受信部を室内ユニットの受信部に向けてください。 
カーテンなど信号をさえぎるものがあると作動しない 
ことがありまず。 

♦送信できる距離は翻7 m です。 



■壁などに取りがける場含 



/信号が受信される場所を選ぶ。 

ムリモコンホルダーをイ寸属のネジで、 

壁•巧などに取リイ寸ける。 

3リモコンの背面の巧をリモコンホルダーの 
凸部に引っかける。 


リモつン 
ホルダー 




一一ー リモコン ホルダー 光触媒空清フィル ター 

リモコン 取付ネジ（黒を .2 本） （2 あ） 給気フィルター 


電油について 

•電池を廃棄ずるときは、端 
子を テープな どで卷きがけ 
て絶縁してください。 

他の金属や電池と混じると 
発熱-破裂-発义の原因と 
なりまず。 

♦電池は、おあくの電器店、 
時計店、カメラ店などにあ 
る電她回収箱に入れて<だ 
さい。 

参を換のめやずは約1年です 
が、リモコンの表示部が薄 
<なり受信されに<<なり 
ましたら、2本同時(こ新し 
い単4おアルカリ乾電池と 
交換してください。 

♦乾電油の「使巧推奨期限」 
においものは、交換時期が 
早くなる場合があります。 

♦液もれや破裂 I こよる故障や 
けがを避けるため、長期闇ご 
使巧にならない場含は、乾 
電池を取り化してください。 

♦付属の乾電池は、最初(こお 
使いいただくために用意し 
ているもので、1年にミ茜た 
ないうちに消耗することが 
ありまず。 


リモコンについて 

♦落としたり水が入らないよ 
うじしてください。 

(液晶部が破損ずることが 
あ LJ ます。） 

♦電子式点好方式の壁光な 
(インバーター壁光舒など) 
があるお部屋では、信号を 
受け付けにくい場合があり 
ます。このようなときには、 
號売店にご相談ください。 

♦リモコンで他の電気機器が 
作動ずる場合は、電気機器 
を離すか、販売店にご相談 
ください。 

•送受信部に直射日光があた 





















